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Um vollstandige Verbrennung zu sichern, ist ein erheblicher SauerstoffiiberschuB erforderlich. Zur Verbrennung von 1 g Brenn-stoff sind nach Abschn. 9 a notig
(P        TT       O \ _j__   --     j Liter Sauerstoff , -1«        4        Ou/
z. B. bei 0 = 0,80, H = 0,05, 0=0,06 1,741 von 760mm. Eine Bombe mit dem iiblichen Inhalt von rd. 1/3 Liter miifite also fur 1 g Brennstoff: mit Sauerstoff von 3 • 1,74 • 1,03 = 5,4 at gefiillt werden, wenn kein Sauerstoff uberschuB notig ware. In Wirklichkeit sind 15 — 20 at Sauerstoff notig, also drei- bis vierfacher Uberschufi.
Die beiden bei unveranderlichem Druck und unveranderlichem Raum er-mittelten Heizwerte sind fiir den gleichen Brennstoff nur dann von gleicher GroBe, wenn die Verbrennung ohne Volumenkontraktion verlauft. Der Unterscbied im anderen Falle ruhrt daher, dafi bei unveranderlichem Drucke dieser (im Junkerskalorimeter also die Atmosphare) die Zusammendriickung der Verbrennungsgase auf den um die Raumverminderung A V kleineren Raum be-sorgt. Dabei verrichtet der Luftdruck die Arbeit 10333 zJFmkg, die in die aquivalente Warme
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iibergeht.    Bei der Verbrennung in der Bombe wird diese Warme nicht ge-wonnen.
Der Unterschied ist verhaltnismafiig gering. Findet z. B. wie bei der Verbrennung von Kohlenoxyd eine Raumminderung um 1 cbm3 bei einer urspriing-lichen Menge von 2 cbm CO, statt, so betragt der Unterschied fiir 2 cbm Brennstoff .24,2 Cal. Der Heizwert von 1 cbm CO ist 3050 Gal., der Unterschied erreicht also nur
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was als unerheblich gelten kann.
Oberer und unterer Heizwert. Dieser Unterschied tritt nur bei Brennstoffen mit Wasserstoffgehalt und Feuchtigkeit auf, deren Feuer-gase Wasserdampf enthalten. Dieser geht namlich bei der Abkiih-lung auf die Anfangs tempera tur im Kalorimeter in den gesattigten Zustand und schlieBlich in fliissiges Wasser uberk(Verbrennungswasser), und dabei gibt er auch seine Verdampfungswarme und Fliissigkeits-warme ab. Bei der kalorimetrischen Heizwertbestimmung wird also diese Warme mit gemessen.
Als technischer Heizwert gilt jedoch nicht dieser kalorimetrische oder ;jobere" Heizwert. Fiir die nutzbare Verwendung der Ver-brennungswarme in Feuerungen und Verbrennungsmotoren kommt namlich so tiefe Abkiihlung wie im Kalorimeter gar nicht in Frage, Das Verbrennungswasser kann mit -den Schornstein- bzw. Auspuffgasen nur dampfformig, aufierstenfalls als trocken gesattigter Dampf, in Wirklichkeit stark iiberhitzt, entweichen, also keinesfalls die Verdampfungswarme, noch weniger die Fliissigkeitswarme nutzbringend abgeben. Fiir die Ausnutzung der Verbrennungswarme zur Dampf -oder i Krafterzeugung kann daher dieser Betrag nicht in Reehmmg gestellt werden.arme aufnimmt. Aus der Temperaturerhohung und dem Gewicht des er warm ten Wassers kann die iibertragene Warmemenge berechnet werden (Kalorimeter).
